WOJCIECH KULI 


ślusarz Gazowni miejskiej 


przeżywszy lat 51, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 


w Panu dnia 20 maja 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek 
dnia 22-go b. m. o godzinie 4-tej po południu, na który to smutny obrzęd stroskana żona wraz z córkami zaprasza 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych oraz pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Środę dnia 23 b. m. o godzinie pół do 9-tej rano w kościele 00. Franciszkanów, w kaplicy 
Matki Boskiej Bolesnej. 


taktad pogrzebowy „oncore“ Jam Welecge w iretowie, pl Szezepańcii 2 


